3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


Зажигалка, шт 1 

Паспорт, шт. 1 

Мешок шт. 1 

Коробка, шт. 1 


4.' СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

п у О/ І V 

пьезоэлектрическая соответствует 
ОС Г 25 121-(і ч й прознала годной к эксплуатации. 
Штамп ОТК / Л •«•■ гт 

Дата изготовления **«•****? .*) ф 19 Гі 

5 РАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


Завод-изготовитель гарантирует нормальную 
работу зажигалки в течение 18 месяцев со дня 
продажи через розничную сеть в пределах га- 
рантийного срока хранения (24 месяца со дня из- 
готовления на предприятии) при условия соблю- 
дения потребителем условий эксплуатации, тран- 
гиортнровншія и хранения. 

В случае обнаружения дефектов пропавод- 
ственного характера в течепие гарантийного сро- 
оредцриятис-изготовитель производит безвоз 
мездный ремонт или замену зажигалки. 

ОУТ. * 


■/- 


ТО СЭМ 3.902 001 г. Витебск 

ОСТ 25 121-78 ВПО «Монолит » иченн 
60-летия Великого Октября 
Артикул 4002-Вл - 

Розничная цена 5 руб- 
Подпнсь продавца 
Штамп магазина 
Дата продажи 

* » 19 Г- 

ЗАЖИГАЛКА 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ЗІІ 031 


ПАСПОРТ 


1 ОГ.ЩИЕ % КАМАНИН 

Зяжиій'кп ЯІЮ.'И предназначена для поджига- 
ния гея» я івзовых іцтГіора *. Но споим потреби 
телм-ким < войствам зажигалки относится к разря- 
ду новых изделий бытового назначения. Работа 
ее основана на прямом иьезоаффекте, т. е иа пре- 
образования механической зиергии в электричес- 
кую. 

Изделие электро м пожаробезопасно. 

Зажигалка состоят из механизма искрообразо 
вання, двух крышек, клавиши и трубка. 

Для поджигания газа Ибдпегнте трубку вяжпгвл- 
кн к горелке, (см рис. 1). 

Откройте газовый крйн. Нажмите Ля клавишу 
зажигалки. После восгіламенепея теза зажигал 
ку немедленно вывести яз зоны горепйя. 

Для повышения надежности изделия ие ре ко 
мендуетгя нажимать клавишу до упора. 


і . А 



Рис. і 

Периодически удаляйте внутри трубки аагряа- 
иснии н другие посторонние компоненты (см. рис. 
2), которые приводит к утечке электрических за- 
родив 



Для удаления загрязнений нсполиуйте хлоп- 
чатобумажную ткань, смоченную спиртом. 

Категорически запрещается производить раз- 
борку и регулировку зажигалки. 

Предохраняйте изделие от сырости, ударов ■ 
механических повреждений. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Усилие нажатия на клавишу, кгс не более Б 
Напряжение в искровом промежутке 
в момент возникновения искры, кВ 3—0 

Время воспламенения гаи с 

момепта открывания запорного 

устройства горелки, с ив болев 5 


Масса, г 
Габариты, вч. 


не более 350 
не более 224x48x22 


